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正誤表 


♦スタートアップ&サポートガイド 

「スタートアップ&サボートガイド」の記載に誤りがありましたので、下記のように訂正させてい 
ただきます。 


へーン 

17ぺージ 

タイトル 

電波障害自主規制について 

(誤） 

この装置は、一般財団法人 VCCI 協会 (VCC1) の基準に基づくクラス B 情報技術装 

置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が 

ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓1き起こすこと 

があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI classB 

(正） 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 

目的としてし、ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 

ると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI -巳 















































